VERTEX (8. A. R ADIOFR IGOR). — Mod. « 242 e 421 con 6AY8». - Produzione 1041-1842. - Media frequenza: 

487 kHz. - Onde medle e corte. — Avvolgimento di campo: 2500 ohm. 











